MIECZYSŁAW 


inżynier-rolnik 


przeżywszy lat 28, zmarł dnia 7 lutego 1942 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek 19 lutego 1942 r. o godzinie 9 rano w kościele OO. Kapucynów, 
o czym zawiadamiają: 


ojciec i rodzeństwo. 


poRzesowy „LONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
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